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Director of Institutional Research Appointed 


March 28, 1986 --- Dr. Monique Jérome-Forget, Vice-Rector (Institutional 
Relations and Finance), is pleased to announce the appointment of Lise Tremblay as 


Director of the Department of Institutional Research, effective April 1, 1986. 


A graduate of Laval, McMaster and Cornell Universities, Ms. Tremblay has worked 
in the Department of Institutional Research at the Université de Montréal since 1980; 


she was appointed the department's Interim Director last July. 
Before joining the Université de Montréal Ms. Tremblay taught geography as an 


Assistant Professor at the Université de Sherbrooke. Prior to that she worked as a 


commercial attaché for the Québec Government delegation in Boston. 
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Nouvelle directrice de la recherche institutionnelle 


Le 28 mars 1986 --- Mme Monique Jéréme- Forget, vice rectrice aux 
relations institutionnelles et aux finances, est heureuse d'annoncer la 
nomination de Mme Lise Tremblay au poste de directrice du Service de la 


recherche institutionnelle a compter du 1°* avril 1986. 


Diplémée des universités Laval, MacMaster et Cornell, Mme Tremblay était 
au service du Bureau de recherche institutionnelle de l'Université de Montréal 
depuis 1980. Elle y occupait le poste de directrice intérimaire depuis juillet 


dernier. 


Avant d'entrer au service de l'Université de Montréal, Mme Tremblay a été 
professeure adjointe de géographie a l'Université de Sherbrooke. Auparavant, 


elle avait été attachée commerciale a la Délégation du Québec a Boston. 


